सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


Reg . No . രജി. നമ്പർ 
KL / TV( N )/ 12/ 2009 - 2011 


GOVERNM 


. 
കര 


രള സർക്ക 
VMENT OF 


ാർ 
KERALA 


KERALA GAZETTE 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


4th October 2011 
2011 ഒക്ടോബർ 4 


Vol. LVI 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. 


വാല്യം 56 | 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


12th Aswina 1933 
1933 ആശ്വിനം 12 


PART III 


Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി. ജനറൽ 146 / 94 ( 2). 2011 സെപ്റ്റംബർ 15. 

കേരള ഗവർണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് നമ്പർ- 03/2011- 12. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- കള്ളിക്കാട് പഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
നെട്ടു കാൽ ത്തരി തുറന്ന ജയിലിൽ തോടിനുകുറുക 
കൾവർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക - 6, 35,000. 
നിരതദ്രവ്യം- S 15,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 1,300 + വാറ്റ് @ 4 %. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 12 -10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - ക്ലാസ്സ് " സി യും അതിനു 
മുകളിലും. 

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി - 4 മാസം. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 7 -10 - 2011 
മുതൽ 10 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ 
കൂടെ - 100 (നുറ്) - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തി 
ലുള്ളതുപകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം ഇല്ലാതെ 
സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണി 
- ക്കുന്നതല്ല. 1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അ നു സരിച്ച് (പസ്തുത 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂ 
ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ 
വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 12-10-2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ളഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ 
നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ 
മുദ്ര വച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 12 -10 - 2011 വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് 
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408 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ,അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന അടങ്കൽ തുക - - 15,000. 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ 

നിരതദ്രവ്യം - 375. 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം അവധി 
ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 4 മണിവരെ 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി " ഇന്ദിരാവികാസ് പ്രത 

സമയവും- 11 - 10 -2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം- " ഡി യും അതിനു മുകളിലും. 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ 

ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച 
യോഗ്യത , കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽകാണിച്ചിട്ടുള്ള 
പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 

തീയതിയിൽ ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി . ഒ. ( പി ) നമ്പർ 

പണ മാ യോ മണിഓർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
84 / 97 പി . ഡബ്ല് . ആൻഡ് റ്റി . പകാരമുള്ള നിബന്ധന 

ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
കളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 

ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 

പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 

ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതു 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

- (ഒപ്പ്) 
അമ്പലമുക്ക്, തിരുവനന്തപുരം. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 

മാകുന്നു . ഈ ജോലികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം ആഫീസ് നോട്ടീസ് 

ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു ള്ള താ കു ന്നു . നിര ത ദ വ്യം 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നമ്പർ ഡി . ബി. 3/ 2007 - 08 . 

2011 സെപ്റ്റംബർ 6. 

നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും 

മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
എഞ്ചിനീയർ, മൂവാറ്റു പുഴ വാലി ജല സേചന പദ്ധതി, 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7 , മൂവാറ്റു പുഴ താഴെ പറയുന്ന 

നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല വി ഭവ 

ന്നതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശാദായമായി ബില്ലിൽ 
നിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ -- നിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
പേര് ആ ലേ ഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ - നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽടാക്സ് ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 14 - 10 - 2011 വൈകുന്നേരം പിടി ക്കു ന്നതും ആ യ വ സെയിൽ സ് ടാക് സ് ( വാറ്റ്) 
3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും 

അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ 
( കൊറിയർ സ്വീക രിക്കു ന്ന തല്ല ) അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് 

നമ്പർ 84 /97 / പി. ഡബ്ലു . ആന്റ് റ്റി . തീയതി 19 - 8 - 1997 - ഉം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോഅദ്ദേഹം അധികാര 

ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 13898 / 84 / 97 / പി . ഡബ്ലു . ഡി . 
പ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 

തീയതി 21- 2 - 1998- ഉം പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോർമൻസ്, 
തുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ 

ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ - ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3. 30- ന് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ദർഘാസ് നമ്പർ 2/ എ . ഇ . ഇ ./ എം . വി. ഐ . പി.- 7/2011 - 12 . എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- എം . വി . ഐ . പി. - മൂവാറ്റുപുഴ എം . വി . ഐ . പി . 

- ( ഒപ്പ്) 
സർക്കിൾ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെർമിനൽസിന് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7, - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ. 

മൂവാറ്റുപുഴ. 

എഞ്ചീനീയർ. 


